CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE 


Luogo: Marocco 

Data: agosto 1980 

Tipologia: IR-3 - possibile paraeidolia 
Fonte: lettera al CUN 


~ 
1 


= > = 


N 


EEE 


y 


as بم‎ 


